AZIMIERZ JUREK 


dyr. Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, odznaczony Złotym Krzyżem 


Zasługi, porucznik rez. W. P. 
przeżywszy lat 54, zmarł nagle w Panu dnia 22 listopada 1945 r. w Dęblinie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim ua miejste wiezzuezo spoczynku nastąpi 


we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 15'/, po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Najśw. Marii Panny 
przed głównym ołtarzem 


Zakład pogrzebowy „CON CORDIA" 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


